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CLAVDII ALBERII 

TRIVNCVRIANI, 

DE TERRAElMOTP, 0 RATIO 
Analytica . 

V M efTet allatu ad nos 
de pago Hyborna in 
ditione IlluftrifT. Reip. 
bernensis fupra la- 
cum Lemanum per T er- 
raemotum opprefTo: & de T erraemo- 
tu illis in locis faepius ad hos vfque 
dies iterato :item de iniquo iudicio, 
quodquidamaleuoli homines con- 
tra Chriftiana charitatem facere non ~ 

dubitarunt:fane pro eo ac debuimus, 
grauiter commoti fumus, Avdi to- 
re s : Cumque hodierno die nobis 
cx hoc loco dicendu efTet more in- 
' ftitutoque huius Academiae, a mate- 
ria dicendi propofita, conftituta 
parumper defl edere, &: digredi plu- 
I xibus^iifque grauibus de cauflis ne- 
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1 


4 DE TERRvEMOTV 

cefTc habuimus.Ncque enim fuftine- 
re nos potuimus, quin refpondere- 
mus tribus generibus hominum non 
vnum,fed diucrfa eaque falfa fenti- 
entium. Vnum genus eft hominum 
amentiffim orum, qui licet caufas na- 
turales coniun&as non negligant, o- 
mnia tamen fine numine euenire af- 
firmant, quafi Deusifta inferiora fua 
cura,fuaque prouidentia minime di- 
gnetur. Secundum genus eftillorum 
qui caufas falfas confingunt , quas 
'Theologia, fiue prima philofophia 
tueri non pofTit.Tertium genus eft 
hominum minime quidem prauoru, 
minimeque impiorum, fed in fcien- 
tiis non fatis exercitatorummempe 
eorum qui repudiatis omnibus cau- 
dis naturalibus , Vnius Dei, vniufque 
Numinis duntaxat mentionem fa- 
ciedam effe crcdutiquafi prima philo 
fophia,fiue Theologia reliquas fcien 
tias funditus euertat, ac non potius 
conftituat ,& ftabiliat. His igitur de 
caufis a materia dicendi conftitiita 
defledere neceffe habuimus , vt de » 

Tcrrq- . 
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Terr^rtiotu non folum phylice,veru- 
ctiam Theologice diceremus. Neq^ 
hac oratione phy fi ca,& Theologica 
DE TERRjEMO T V, quicquam 
gratius, vtilius,auc commodius hoc 
tempore afferri poffe duximus. Nam 
cum Terraemotus infoliti fuperiori- 
bus diebus fadi,&: fiepius iterati in. 
fermonibus quotidianis mentio inii- 
ciatur:cumque multi multa commi- 
nifcantur,& temere afTerant: non du 
bito quin vobis pergratu,perqueiu- 
cudum futurum fit, fi ea quae de T er- 
raemotuum caufis fentienda funt, tu 
ex fcientia naturali , tum etiam ex 
Theologia depromta, in medium af 
feram, &c ea vobis breuiter, diluci- 
deque exponam. 

QVANDOQVIDEM igitur 
DE TERR AEMOTVtum Phy 
fice, tum etiam Theologice dicere 
confli tuimus, ante omnia flatuendu 
eft , Phyficene prius,an Theologice 
deTerrsemotudicedumfit. Cum e- 
nim res naturales fint nobis notio- 
res, qiiam Diuinat:Caufae quoque na-» 




e DE TERRAEMOTV 
rurales videntur efTe notiores quam 
diuinae &: Metaphyficae.Sed cu Deus 
opt.max .(it prima caufa efficiens, i- 
demque fit finis extremus omnium 

rerum:& vt verbis Ioannis vtar,A & 

ft: nemini mirum videatur, fi a diui- 
nis rationibus exordiamur, & rurfus 
diuinis rationibus orationem hanc 
concludamus. A Deo principiu, Dei 
funt omnia plena.Deus prima:Deus 
fumma nobis dicendus eftcamcena. 

Nifi enim fit Deus, reliqua eflene*- 
' queunt. Idem etiam eft Finis extre- 
mus omnium. Nam omnia Deo fub- 
iicientur. Poftquam enim Chrifto 
fubie&a fuerint omnia, tunc&ipfe 
filius fubiicietur ei qui fubiecit ipfi o- 
i.Corint. m nia,vt Deus fit omniain omnibus. 
f g P 15 * v * Quo fit vt Theologus reddat ratio- 
nem Notionum anticipatarum, cau.- 
farum,& principioru omnium quae- j 

cunque illa fint. Quemadmodum e- 

nim nifi fit Deus , reliqua efie ne- 
queun trita etiam, nifi fit Theologia, 
reliquae fcientiae conftare nequeunt. 
Cum igitur non folum Phylicc, ve- , 

rume- 

• ^ ^ 
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rymetiam Mctaphyfice de Terra: - 
motu dicedum fit, a primo a£lu, hoc 
eft, ab ipfo Deo incipiedum eft. Deu 
elTe primam &: ftimmam caufam effi 
cientem intelligimus ex eo quod 
EN EP TEI A potcftatem antecedat 
omnibus modis: ratione, n at v* 
rajTempore.Sic enim Ariftote- 
leshb.0.primaephilofophiae:T« 
cA <s^?\cf.fx £a.m 6 vepyuct btlpct&po ere- 
pat eco$ ty \$ rov Mvuvrog ctd 'srpamy^. id 
eft : Energia vna femper anteuertit 
alteram, vique ad Energiam flue A- 
£hun illius qui primo mouet. Quin- 
etiam, licet Deum primo orbi mobi- 
li non addicamusinihilominus rame 
omnes Energias fiue omnes A&us, 
omnemque poteftatem neceftario 
Deusanteuertet. Nam Dei propria 
&: intima mpytitt eft illa , qua fei* 
pium intelligit. A vroiaigpt vo&t y t&j e$iv 
r vemeng vomtas voi\cn$. id eft: Ipfe fe in 
telligit , eftque intellectio intelle- 
ftionis intelle&io : inquit Ariftotc- 
les. Haec autem ENEPTEIA aeter- 
na eft, neque habet vllum initium: 

A iiijj 
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quia nihil aliud eft quam ipfe Deus, 
Pater, Filius, qui eft Sapientia patris. 
Spiritus fandus. Sic Ioannes a it 
Sermonem fuilTe apud Deum inprin 
cipio , & ante res omnes creatas: ad 
proinde Sermonem effc Deum. Cii 
«nim in De© nulla fint accidentia, 
nulla materia , nulla conditio cotra- 
didionis, quae frwua/jus A* 

riftoteli,&: in hiftoria lobi Tahola di* jj 
citur : fieri nequit , quin illud quod 
ante res omnes creatas erat apud 
Deum, fit Deus. Huiufmodi eft inte*. 
rior Energia Dei, quae nihil aliud eft 
quam Deus, vt didum eft. Itaque fi* 
quis quaerat ex nobis, quidnam age* 
xet Deus ante conditum mundum: 
refpondebimus Deum intellexific || 
feipfum,vt etiam intelligit, &c intelli 


vottene id eft Fuit , Eft, Erit inteh 
ledio intelledionis intelledio. His 
tribus temporibus defignantur Ener 
giaeperfcdiflimx abTblutilfim^,vt 
in prima philofophia demonftratu 



eft,Altera eft Eve^a extima, per qua 


Deus 
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Deus creauit omnia:per quam regit 

nouit etiam res lingulas: per quam 

nihil efl tam magnum, quod Deus ef 

ficere non poffit:per quam vocat e a 

^ r 1 1 i.ad Cor. 

QJAENON SVNT, VT EA QVAE ca 4 . v .ig, 

svnt abole AT.H qcEnergianon 
ellet,nili illa Intima eflet. Differt au- 
tem ab Energiis Angelorum, &: cxtc 
rarum rerum coditarum ea ratione* 
qua Deus differt ab omnibus naturis 
conditis.Sic magi Pharaonis non po 
tuerut illa omnia efficere, quae Deus 
per Molem & Aaronem effecit, nem 
pe quia Dei Energia: etiam extima: a 
vi immenfa &C infinira proficifcun* 
tur.HancEnergiam.extimamab illa 
intima lic diftinguit Ariftotelcs, vt 
intimam illam Energiam, qua Deus 
feipfum intclligit & feipfo contcn* 
tus eft, B pyov, hoc eft primarium &c 
proprium Dei munus effe dicat : hac 
autem extimam elTe quali fecunda* 
rium Dei munus, quo Deus fungitur 
intelligcdo ^ cv Tmpipyo. Sic apud Io 
bum, Energia Dei, qua condidit res 
omnes, &qua nouit Abrahamum, 


lob. eap. 

t6. 
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lfaacum, lobum, qua regit & guber- 
nat reS eundas & lingulas, dicitur 
extremitas viarum Dei.Qui Aquilo- 
nem, inquit lobus , extendit fuper i- 
nane,& terram fulpendit fuper nihi- 
lum.Qui cohibet aquas in Tuis nubi- 
bus,neq; nubes rumpitur ab eis. Qui 
conftruxit faciem folii, fuper quod 
expandit nubem fuam. Terminum 
conftituit aquis, dum confummen- 
tur lux cum tenebris. Columna? caeli 
concutiuntur & lhipefiunt ab illius 
increpatione. Sua potentia fcindit 
mare, & intelligentia fua compefcic 
eius ferociam :fuoque fpiritu ador- 
nauit c^los. Atque ifta duntaxat fune 

EXTREMA VIARVM E I V S. & 
quantulam portionem audiuimus de 
jfto negotio?Quis autem tonitru po- 
tentiae illius cognofceret? Ergo,qua- 
doquidem Deo nihil maius , nihil 
praeftantius, nihil melius, Energia illa 
intima, qua Deus ipfe fe intelligit, e- 
rit primaria,ade6que nihil aliud erit 
quam ipfe Deus: Extima autem harc 
Energia , qua Deus creat, &: regit res 

eundas 
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cun&as & lingulas, erit fecundaria,& 
eiuimodi propter quam Deus cv 
7iuptpyct> intelligere dicatur , ii intell e 
Ctio hxc cum altera illa primaria in- 
tellectione comparetur. Nos vero, 
quiasiNSVS nofter, scientia 
noitra : opinio , & cogitatio 
noftra iimt iemper alterius cuiufda 
diuerii a nobis qui fentimus,fcimus, 
opinamur , & cogitamus, (nifi quum 
Animus ipfe de fe cogitat, quo quide 
munere fungitur interdu zv •jtupipyy-) 
exiftimamus quoque intellcdione 
Dei primariam femper eile alterius 
diuerii a Deo: quae fententia faliiili- 
maeft.Sic enim Sapientia Dei,&: Spi 
ritus Dei non fuiiTent apud Deum 
ante res omnes creatas,quodeftab- 
furdiifimum.Hoecquumitaiint,per- 
ipicuumeftDeueiTe Caufam Prin 
cipem efficientem omnium 
rerum:ac propterea Deum non folu 
adhibitis cauiis naturalibus, Verum 
etiam abfque cauiis naturalibus pro- 
ximis & coniunCtis poile efficere 
quicquid voluerit. Quo pa&o quaefo 


Exod.ca. 

» 4 * 
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mundum &c naturam iplam Deus co 
diderit, fi nihil abfquc caulis natura-r 
libus efficere poflit^Neque enim an- 
te Naturam caulae naturales extite- 
runt. Vtitur quoque Deus caulis na- 
curalibus quoties libet. Nam & cau- 
las Naturales condidit. Verbi gratia: 
Vtitur ventis in cauernis terras reco~ 
ditis ad terram conqualfandam , vc 
intra dicemus.Etfaepc adhibet ven- 
tos ad illa efficienda, quorum venti 
non funt caufae Naturales & folitae. 
Extendit Mofcs manum fuam liiper 
mare per Orientalem ventum vehe 
metem totaillano<fte,&: fecit vtma 
re eflet liccum, & dilciffas funt aquas. 
Sic Dominus vfus eft ventis ad im- 
mittendas coturnices. Etprofe&us 
eft ventus a Domino, qui abripiens 
coturnices a mari, diliecit eas ad ca- 
ftra circumquaque fpatio itineris 
diurni,fereduobus cubitis in altitu- 
dine terr^.Sic Dominus vfus eft qua- 
li vento &c flatu violento ad id effi- 
ciendum, quodfacere conftituerac 
die Pcutecoftcs. T um extitit rep en- 
te, in- 
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te, inquit Lucas, e cglo fonitus tan<| 
ruetis flatus violed,qui repleuic tota 
domu,vbi erant fedetes, & vifae funt 
eis dilpertirse linguae inflar ignis, qui 
edam fedit fuper vnumquemqi eo- 
rlim. Quinetiam Deus opt.max.vti- 
turrebus conditis etiam hatura ine- 
ptis ad efficiendum quiCquid volue- 
rit. Sic aiina Bileam loquqca eft,vt 
teftatur Mofcs. Angel 9 Domini per- ls i wm> ca 
rexit , inquit , & in loco angulto lte- 
tit,vt nulla eflfet via declinandi neq* 
ad dexteram, neq; ad finiftram. Cer- 
nens igitur aiina Angelum Domini, 
iuccubuit fub Bileam, & iratus Bilca 
virga percuflit aiinam.Et aperuit Do 
minus os aiinae, &: dixit ad Bileam. 

Quki feci tibi quod meiam terver- 
berafti?&: ait Bilca ad afinam. Quod 
mihi illudis-. Si gladium haberem , ia 
te interficerem. & ait aiina ad Bilea. 

An non ego iiim aiina tua, qua ve he- 
ris a prxcedenti tempore ad hodier- 
num vique dicm>Num talequippia 
facere tibi folita fum? Denique nihil 

cft tam admirabile, nihil tam infoli- 

* ** 
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tum, quod Deus efficere non pomt. 
Idcirco etiam Homerus, Heliodus &C 
caeteri poetae Ethnici ni 
hil non tribuunt Numini. Sed plera- 
que omnia funt falfa pugnantia, 
quantumuis licet fi£ta illa cohaerere 
videantur.Errant enim tum in s v b- 
i e c t o,(quod quidemibbie&um in 
Theologia efl Deus &Homo,vta- • 
liis in locis demonftratum eft)cum 
etiam in att RiBVTis,itemquein 
Attributorum hiltoria &C cohaeren 
tia. Verbi gratia: Fingunt Iouem im- 
purum &: impium nefeio quem dTe 
Deum fummum , cui vim fummam 
& immenlam tribuunt.Ponunt Mar 
tem, Mercuriu, Iunonem, V enerem, 
Neptunum aliaeiufmodi Subie- 
&a<ro^ifc,quibus Attributa illa^quae 
Deo proprie conueniunt, nullo mo- 
do, nullaque ratione conuenirc poi- 
funt. Quod attinet ad cohaerentiam 
6c hiftoria: veritatem, licet in fpccie 
cohaerentia pelTe videatur: non po- 
tell fieri tamf quin fint falfa illa quae 
. Pfeudotheologi illi defcribut>&: tra- 
dunt: 
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dunt:quandoquidem Subieda, vt di 
xi,funt falfa &: quibus Attribu 

ta minime conu eniunt. Itaque feri- 
pta illa furit agri fomnia, in quibus 
van* friguntur (pecies , njtnec pes, nec 
caput vni reddatur forma. AtinTheo 
logia vera, hoc eft ,invtroqueTe 
ftamento, veritas et per- 
petva cohaerentia conftan 
tiilime diiudicantur ab omnifalftta- 
te adhibito inftrumento d,vrix,it- 
/M^Wvt in Oratione Apodidica de' 
fide chr isti ana diximus. Et 
quoniam Deus etiam (ine caulis na- 
turalibus poteft efficere quidlibet: 
(iuffit, inquit Propheta, & fadum eft. 
Dixit Deus: Sit Lux. & fuit Lux. ) 
quoniam etiam idem caufis natura- 
libus vti poteft ad res folito,‘&info- 
lito more: hoc eft, ordinarie &c extra 
ordinem efficiendas: perfpicuum eft 
Theologum pofte etiam reddere ra- 
tionem caularum &c principiorum 
Naturalium. Sic apud lobum Cap.38. 
Deus pronuntiat fe eile principium 
& caufam fummam efficiente prin- 
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cipiorum & caufarum Naturalium 
his verbis:Habetne paretem p liiuia? 
aut quis genuit guttas roris? ecuius 
ventre egrefTaeft glacies? & quis ge- 
nuit pluuiam cadi? Aqu^infpeciem 
lapidis vertuntur, &: fuperficies abyf 
fi conftringitur gelu. Num vinculis 
colligabis Pleiades ?aut cohaerentes 
ftellas Cynofbrae difiung es? Tune- 
Hyadesfuo tep ore produces, &: re- 
ges Ar&urum cum fiiis filiis? s c i s- 
ne leges c AELi?autdominium 
eius terrae imponis? Clamabifne ad 
nubem alta voce, ita vt aquarum in- 
undatio te operiat? Tunefulgura e- 
mittes, vt eant, ac tibi dicant :Eccc 
adfum 9 ? qjvis indidit renibvs 

SAPIENTIAM ? A VT QJ/I^INDI- 
DIT CORDI INT ELUGENTIA M? 
QJTIS SAPIENTIA SVA AETHE- 
RI DICTABIT QVAE FACIAT? 

Sunt alia permulta eode in lib. ex 

quibus perfpicuu fit fubieda& facul 
tates omnes naturales:omniadeniq; 
principia efTe a Deo opt. max. Sic e- 
uamprincipia^g^ow, &fublimiu 

illo- 
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illorum, qua: vocatur, vt ventorum, 
pluuiarum,& aliorum eiufmodi efte 
diorum I^aruralium,a Deo exiftunt* 
Quanuis enim orbis quidam, & cir- 
culus generationis in quibufdam cer 
natur, propter quem videntur pro-> 
pemodum non habere principium; 
(V erbi causa : Madefa&a ,& p erfufii 
terra vapores a Sole excitantur. Va- 
poribus excitatis nubes fiunt. Nubi- 
bus fa&is pluit. Vbi pluit , madefit 
terra, & perfunditur. Rurfus identi- 
dem madefa&a &: perfufa terra , va- 
pores a Sole excitantur. Vaporibus 
excitatis nubes fiunt, S£c.)tame Deus 
eft principium fu mmu efficiens 

CVBERNAN S,& MANDANS ifhl O- 

mnia. Mandauit cado de Vaporibus 
excitandis, vt legimus capite fecun- 
do libri Mofis de ort v.vniuerfita- 
tis. Sic apud Iobu, Deus aperte pro- 
nunciat se scire leces caeli, 

& SE DOMINIVM CAELI TER- 
rae impos vis se. Ergo principia 
illa omnia, quorum Anticipatas no- 
tiones in lingulis fcientiis habere o- 

^ * - B 
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pdrtet,exiftut a Deo opt.rttax.qui eft 
prindpiu principioru. Principia qui- 
dem Naturalia efle Phy ficus ponit: 
qiitei AnticipatasNotiones fcientix 
naturalis non probat rationibus Sc* 
caulis ifoperiotibus. At Theoldgus 1 
omnia probat, fa&a mentione Dfei.{ 
Verbi gratiarAxiomata Phy fica, Caii 
fos & fadnkatesnaturales confirmat, 

&C Omnium rationem reddit fa&a’ 
ftfctitfione Dei.proinde non funt au^ 
diendiiqui caufarurivnafuralium nui 
larrt VoluAc fieri mentionem, quique 
Atheos vocant omnes illos, qufcilri-f 
que rationes petunt ex caulis Natu- 
ralibus. Si quaeras ex Medico ratio- ; 
nes aujL&.ruireas , id eft, procreationi»' 
fanguinis: rcfportdebit ille , Succum 
eum quo alimur, ex inteftinis & Veii 3 
triculo fecretum a reliquo cibo per-* 
ueriire Vfqs ; ad p ortas iccoris per 
nuesimeferiteriivenas : eudemlucdr 
rurfhf in iecore retineri propter Ve*- 
narum iniecore difperfarutn exilita- 1 
tem:6b hanc moram in iecore petfc* 
&e J concQqui>&: perfbdam expref- 

fam- 
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farti que fahguims fpeciiiriaflfequi. 
Ergo Medicus pdnetiEcvR esse: 
itein esse tenves mesente- 
rii venas: Irem i e c v r effe pro- 
ditum: facultatibus retine n ift 
'conco oy endt,8£ m vtpa fPb' i i 
"sangVinem.A tque iftae erut An*- 
ticipatas notiones, quarum rationem 
rion reddet Medicus. Ac Theologus 
reddet rationem ex prima £av- 

, I ' r %. ' 

s a efeici e NTE,nepeex £>eo:&£ 
ex fi n e, quem iibi Deus pro pbTuit*. 
Sie nonnulli eciarh Ethnici Philofo- 
phi mentem illam primam , nem- 
pe Deum dixerunt effe frimap^ 
cavsam efficientem omniu 
rerum.Sic Galenus libro feptimo De 
vfu partium. cap.xV. quum explicat 
admirabilem" lieruorum Laryngis 
metam, vndectftfus fefle&itf#-, com 
pellente veritate cavsam pri^ 
mam Ef fi cient e Deum vide- 
licet agnofcit Sc laudat his verbis. 
Equidem (inquit Galenus)ne lauda- 
re quide fatis pro merito poffum c-* 
ius fapientiam ac potentiam, qui ani 
' . B ij 
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malia fabricatus eft.Nam eiulmodi 
opera, non laudibus modo ycrumc- 
tiam hymnis funt maiora, qux prius 
quam inlpcxiflcmus quidem, fieri no 
£olle perluafum habebamus: confpi 
cati vero , falfos nos opinione fuiflc 
comperimus,potifrimum quando li- 
ne magno negotio, atque apparatu 
conditor noftri vno vfus inftrumen- 
to,eoque perexiguo inculpatu pror- 
fusac perfectum opus effecerft. Sed 
idem Galenus vanus, fa&us cft in 
luis ratiocinationibus, neque libi co- 
ftat in agnitione potentiae Dei im- 
menfae.Nam libro vndecimoDev- 
fu parrium.Cap.xiiij. Dcumnihil, a- 
gerc fine caufis naturalibus, proxw 
mis & coniun&is affirmat his verbis. 
Oculorum, inquit, pilis acfupercilio- 
rum liquid addideris, aut abftuleris, 
illorum vtilitatem corrumpas. Num 
igitur noftri opifex folishis pilis ar- * 
qualem femper feruare magnitudi- 
nem praefcriplit, hi autem liuc impe- 
rium prxfcribentis metuentes , fiue 
Deum ipfumprzcipientcmrcueriti, 

- liue 
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liuc faciendum id effe perfuafi, obfer 
uant id vt mandatum fibi fuerat? Cer 
te Mofes quidem ita de natura ratio- 
cinabatur, cuius rado, quam Epicuri, 
mihi videtur probabilior. Optimum 
tam ea eft, neutrius rationem fequi: 
fcd potius generationis principium, 
quod a creatore ducitur, quomodo 
Mofes , in omnibus generalibus fer- 
uantes quod ad materiam attinet , ei 
adiicerc.Ob eam enim caufam con 
wtor noftri aequalem femper ma- 
gnitudinem feruandi neceflitatem 
ipfis impofuit: quod id ad rem perti- 
nere magis videbatur. Poftea vero 
quam eiufmodi efficere pilos confti- 
tuit,his quidem durum corpus,inftar 
cartilaginis quibufdam fubiecit,aliis 
autem cutem duram cartilagini per 
fupercilia connexam. Non enim fat 
erat eos duntaxat velle tales efle. 
Neque enim fi lapidem repente ve- 
lit facere hominem, id efficere pote- 
rit. Atque id c(l, inquit Galenus , in 
‘quo ratio noftra, ac Platonis, tum a- 
liorum qui apud Graecos de rerum 
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natura re&e confcripferunt , a Mofc 
diflidet.-Satis enim habet is, ii Deus 
maceriam exornare velit , ea autem 
repente paret, atque exornata eflv 
O M N* : E N I M BEVJM- FACERE! 

p o s & et arbitratur^etiamfi ex cineri-’ 
busihpminem aur aequum faeereve^ 
EtAVsautemnonkaientimus^fei* 
confirmamus qu &da m n atur-am 


aMioT^yw^ de Deo opn max. fcripti£ 
mandauit. Itane vero, Galene,obte- 
nebratum cft dcfipiens cor tuum , vfc 
potentiam dei mancam, & mu-» 
tilam nobis proponas? Sic enim fta-> 
tuis Deum non pofTe quicquam a- 
gere,fine caulis naturalibus proximis 1 
& coniunftis. Mo se s, inquis, o m-* 
n i a D e v m facere poffe arbitra- 
tur,etiamfi ex cineribus hominem 
aut equum facere velit. Red^, Gale- 
ne^ Theologice Mofcs de Deo fen 
tit &c fcribit, quum pailim teftatur 
- ' r -, : * 1 Deum, 


rcrennn polle, eaqnfc Deum ne agu 
gredi quidem omnino,fed ex iis qua£ 
iacerepo t eff,qu o d me hus eft, e 1 ig e J 
re.Hacc Galenus impi^ineruditfe 1 , 
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Dcum,quicquid vo luerit, facere pof 
fe,etiamfi ex lapidibus hominem fa« 
cere velit. Demonftratum eft iiipra 
Nullam eft*e caufam Naturalem,caele 
ftem , aut aliam quamcunque Ener-* 
giam, quae nonht tempore &: ortu 
pofterior energia illa prima im- 
menfa &: infinita, quae eft Deus in fae- 
cula benedi&us.v Iam quaero ex te> 
Galene, Cum caeterae caufae in rerum 
natura habeant ortum, hoc eft, Gum 
fint tempore ortu pofteriores E'» 
nergia illa prima quae eft devs 
benedictvss a quonam exiftent 
reliqua omnia tam afpe<ftabilia,qua 
inuifibilia?Si a feiplis exiftere dicas, 
errorem tuum facile conuincemus. 
Deus enim non erit princjpivm 
fummum, &: cav sa prima ef* 
fi c i e n s.Sin temere extitifTe dicas: 
tibi ipfe non conftabis.Nam in libris 
De vfu partium , conditorem & opi- 
fice fummu agnofeis , cuius opera no 
folu laudibus, verumetia hymnis ma 
iora efte fateris.Ergo energiail- 
l a prima) nempe Deus benedi- 
• i B iiij 
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dus in principio condididit omnia, 
indidit vires , fiu e facultate s,& impo 

fllit LEGES CAELO & TERRAE, 

At vero quo pado condidiriquo pa- 
do indidit vires & facultates ? An 
lemper pratfto adfuerunt caufac na- 
turales &c coniundse? Apage ifta de- 
liria. Nunquam enim liceret adillu 
Dominvm VNVMvhoceftad 
Devm peruenire. Semper occurre- 
ret 7jtXvM>i&tvin , hoc eft dominatus 
multarum caularum. Atqui, 
dov iniXxjyioi^Lviw , &tg noi&tvog «sta. id eft: 
dominatus plurium non eft bonus. 
Vnus efto dominus. Sed mifllim fa- 
ciamus Galenum : (Neque enin: Ga- 
lenus fuit Metaphyficus fiue Theo- 
logus:) randemque ftatuamus cum 
Mofc, lobo. Prophetis, Apoftolis, 
hoc eft cum veris Theologis: Dei 
opt. max. vtramque energiam, 
tamiNTiMAM, quam extimam 
clle infinitam : Ac intimam quide 
ede infinitam quoad efTentia (Nam 
intima energia dei nihil a- 
liud eft quam Deus ipf c, cuius cffen- 

tiainfi- 
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ti a infinita efl:) extimam aut e Dei 
energiam efTe immenfam & infi- 
nita, quod ad Vim & Potentia atti- 
net, qua Paulus ad Ephef. mpytiaur 1 5 
HpcLTxs rr$ 'i%yog ojutS appellat. Sic ex 
nihilo poteft crcare.Sic vocat ea qu$ 
no funt, v t ea qu$ funt aboleat.Sic a- 
peruit os afin^ Bilea.Sic Deus pifcem 
magnum preparauerat, quiabforbe- 
ret Ionam. Sic eidem pifei Dominus 
mandauit,&euomuitIona in arida. 
Sic excitat e mortuis, e puluere ,& ex 
cineribus.Sic Ghrifhjs edidit miracu 
la. Sic per fidem, illi qui credunt in 
Dcum,pofTunt transferre montes, vt 
in Euagelio legimus. Denique, que-: 
admodum Numerus non poteft elTe, 
quin iint p a r, i m p a r: ita etia Deus 
non poteft dTe, quin fit vt R aqve 
ener gi a talis,qualem fupra deferi 
pfimus. Ex iis, quas adhuc diximus, 
nullo negotio intelligimus Theo- 
logum reddere certiflimas rationes 
principiorum, caularum, & Anticipa 
tarum Notionum omnium. Sic lo- 
bus amici IobnSic SolomoTheo- 
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logice differunt non folum de rebus 
Naturalibus, verumetiam dc Politia 
cis.Nam prudentia ciuilis etiam s a* 
pientiae, hoc eft, theologiae 
ancillatur. Deus enim >fiue,coniun* 
&io& communio cum Deo eftfum* 
mum& extremum hominis bonum, 
vt aliis in locis demonftratum eft.Sic 
Ariftoteles lib.6. De Mofibus,jpapi 
0- At vero, inquit , neque prudentia 
in fapientiam dominatur, neque ani» 
mi particulae melioris habitus efl ; 
quemadmodu neque medicina bo» 
tix valetudinis principatum habet. 
No» enim ea vtitur , fcd vt exiilat Sd 
adiit, operam dat. Illius igitur cahfa 
praecipit atque imperar,non illi.Prq» 
terea fub prvdentije imp erio s a 
Pientiam dic dicere,fimile eft,vt 
hquis dicat Scientia ciuilem Diis im 
mortalibus praedic, quia omnia infti 
tuatac pr^cipiat,qu^ fhntin ciuitatc. 

Et quoniam caulae omnes &: prin- 
cipia ‘omnia lingularum fcicntiarun* 
& do&rinarum, theoiog i jS,fiue, 
sapientia fubiiciuntur : Cumque 

SPIRX» 
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«iiir rtt v s , fiuc v Ek-T V $ dicatur 
efte caula proxima T err^motuspen- 
lp&uutti eft caufam hanc t h eo lo> 
g i'-a eftfc fubiiciendam-.SubiiciemuS 
TheolpgiaMi dembftiemus Deum* 
quumvtituir caufe naturali adTertt^ 
motuba eificiendumXolere ve n T<i 
vti. Eft <3 igitur Phyiicum axioma M 
iialhiodi; moles grauiftima nonriili 
a corpore naturali, mbuendi vim ma 
ximam habete, mbuetur.liue c o k* 
v v s' Jilvd’, quod eft %mriK&Twrov 
cL7nxffav , quod omnium maxima mo- 
iicndi vim habet, potcft mouerc& 
cdquaftare molem grauiftimam , {eu 
c$rp9$ ;grauiflimum., 1 y entvs fft 
Corpus wmiKCdTwrov aL7F*vrcov>$C te p. ; 
;r.a ,eft corpus omnium grauiflimu. 
Quare ex caulis naturalibus, ven- 
j, y.s fft caula accommodatiflima 
adconquallandam terram. Proinde 
cavsa cT/ot/ T erriaemotus eft v en- 
tvs vehementior in terraecauernis 
reciprocans, &: quaerens exitu.Quod 
li efre&i alicuius in Natura noneflet 
caula proxima Naturalis ; fiquidem 
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EfFe&um illud exifleret abfque illa 
caufa proxima naturali &: coniun- 
&Z I profcdo D E I V E R B Y M , fiuC 
mandatvm, Tme ivssvM cflec 
caula JioTi in Theolqgia.Neque hoc 
mirum cuiquam videri debet. Nam 
Dei ve rbv m cft caufa caufarum 
&c principiorum pmnium. ventvm 
ciTe corpus fatentur o.* 

mnes.Sic Virgilius Ventos efle wj/jit/- 
«oyiaT^hgnificac his verbis. 

v Illi indignantes magno cum murmure montis 
r Circu cLiuftra fremut:celfa fidet Aeolm arce 
„ Sc eptra tenes:mollita animos, et teperat iras, 

Tif r • p? | / * ■ *' . j : mj 

N t factat mana acterraf,c<tiHmq ? profunda 
Quippe ferant rapidi fecti verrarq. per atCras . 
Sic etiam Lucretius libro lexto 
Rerum Natura V entorum vim illam 
xivnrtjutrmTluj eleganter defcnbit his 
verfibus. 

V entu* vbi atque anima fubito vis maxima 
quadam y 

-Aut extrinfecus y aut ipfa tellure coorta } 

c Inlocafe cau.iterrat conte cit t ibl<jue 

Speluncas inter rnagn as fremit ante twnultu* 
V erfabundatfe portatur pofl incita cum Vis 
Fx agitata Jiras erumpitur, & (imul altam 
Diffindens terram magnum evannat hiatu* 

InSy* 
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In Syria Sidone quod accidit, & fuit Aegis 
% I n Peloponnefo,quas exitus hic animai 
JDiffurbans vrbes,& terr amotus obortus . 

Adulta^ praterea ceciderunt rn oeni a magni t 
Adoribus in terris multa per mare pejfum 
Subfedere fitis pariter cum ciuibus vrbes. 

. Quod nifi prorupit, tam e impetus ipfe animai 
Et fera vis venti per crebra foramina terra 
Vtjpertitur,vt borror,& incutit inde tremore. . 

m . • » 4 . ' • m dk 

Sic etiam facrje literae teftantur ven- 
tos omnium corporum maxima ha- 
bere vim moucndi , quum Angelos 
ventis iimilcs,& ventos nunciisDei 
limiles efle aperte fignificant. Qui AdHeb.’ 
Angelos fuos, inquit Propheta, facit “ p,LT ' 7 * 
fpiritus>&: miniftrosluos, ignis flami- 
niam. Sic Chriftus etiam vim venti 
declarat his verbis : ventvs q^vo 
v vlt spirat, & fonum eius au- i 0 h. cap . 
dis,fed nefcis vnde veniat, &c qud va J- v8 * 
dat.Sic Deus adhibuit ventum oricn 
talem vt efficeret mare liccum,&vt 
difcinderenturaqux.&: extendit Mo 
fts manum luam fupermare, &: Do-i 
minus effecit,vt decurreret mare per s 
Orientale ventum vehementem to- 
ta illa no&e,& fecit mare vt cflet lic- 
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cum, &: difcife funt aquae & ingtefli 
funt filii Ifrael iji medium maris in 
£cco, & aquae fuerunt illis murus a 
dextra eorum,&.afiniftra eorum. A- 
riftoteles affert figna aliquot > cx 
quibus perfpicuum fit nobis, viN- 
Jvm effecaufam proximam Terrae - 
ttiotiis.In quibufdam locis, in quit A- 
riftdteleS,Terraemotus non ante' de- 
fi it, quam vetitus, qui Terraemotus 
caufafuerat, eruptibne perfpicue fa- 
&a prodiiifet procellae inftar, vtad 
Hetaclea Ponti fa&um eft. Et antea 
in Hiera infula, quae vna eft ex Aeoli 
irifulis.Ihhac enim terrae pars quaeda 
intumuit, & in tumuli, fiufc collis fpc 
Giem cum forio &: fragore quodam 
excitata eft : tandem que tumulo illo 
rupto' ventus vehemens erupit , qui 
fcincillas, cineremque fecum rapuit. 
Liparamque vrbem , quae haud pf o- 
cul aberat, iri cineres redegit.Sic etia 
hoc anno quarto, ab initio T erraemo 
tus, die, rupta eft pars montis cuiufda 
a pago Hyborna itinere trium hora- 
rum diftanci$> vndc ventus vehem e i 

erupit. 


r 
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Erupit , qui laxa , glebas , arbores fe- 
tum rapuit, quibus, fuperante etiam 
colle interie&o, pagus tandem opi 
preflus eft,&: obrutus. Ergo eruptio 
eiufmodi venti vehementis , eft (i- 
gnum caulas Tetrsntiotus. Deinde 
exauditur fonus 1 , adeo vt interdum 
terra mugire videatur, qui quidem 
fonus nonnili a vento in cauernis 
terrae recondito exiftere poteftiprie- 
terea paulo ante Terrasmottfm fol 
caliginolus elle folet,qtiia venti, qui 
‘purgant aerem, irt caiiernas terrx c<5- 
ccllerunt. Sic paulo ante Terrarmo- 
tum liiperioribus diebus fadum vifi 
funt Pareliis Prxtefe^ ventlim elTe 
caufam proximam T errxmotus , ex 
co* etiam intellfgimUs , quod ante 
Tetraemotumnubecula qu ardam co 
fpiciatur tenuis &dn longum porre- 
&a:nempe qiha ventiabfunt , qui di- 
fpdrgant & difljpent-Oubeculam.Na 
venti in cau er rias terras cocefferunr. 
Sic ante Terrasmotum huius anni, 
Vifa eft quali flamma tenuis in longu 
porrctta,qu* paulo fupra terram liir 

. ' 
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bitb i^npulfa eft a vento extremo in 
terrx partes interiores concedente; 
Prxterca,quod T errxmotus nonnul 
li in Iunx defedibus fiant, fignum eft 
caufx.Namin Iunx defe&ibus, ven- 
ti in loca concaua terra retrocedunt. 
Neque enim furfum attrahuntur ex-!* 

halationes remifio calore propter 
ipfum lun$ dcfefkum.Qinnetiac o n 
stitvtio aeris: te mpor a ipfa, 
nepe vek,& avtvmnvs:loca 
ipfa in quibus Terrxmotus fieri fo- 
Icnt , fatis declarant ventvm cfle 
cautam Terrxmotus. Nam maximi 
Terrxmotus tranquillo cxlo folenc 
fieri:&: qui interdiu fiut , meridie ex- 
' oriuntur, quod ea pars diei fit omniu m 
diei partium tranquilliflima. Pro- 
pterea autem traquillum cftcxlum» 
quia venti conceflerunt interr^par 
tesinteriores.Sic Terrxmotus huius 
anni, meridie & tranquillo cxlo pri- 
mo fa&useft.Item veke,& a vtv- 

mno Terrxmotus maxime exoriri 
folent, eo quod his prxfertim tem- 
poribus in ipfis terr$ cauernis vento- 
rum ma- 


/ 



nique maximi Terrarmotus fieri fo- 
lentiniislQcis, in quibus mare flu- 
&uat, & in quibus fune cauerpx& 
fpeluncae, aut terra rara eft, multofq» 
meatushabet. Sunt enim ifta loca fae - 


ta.Obid^tiam Aegyptum nuquam 
tremuifTe aiunt, quod Aegyptus ex 
limo tota concreuerit. Sed mouecur 
& AEgyptus,& Delos, quam Virgi- 
lius ftareiuffit, 

Immotam que coli dedit & contemne - Senc ‘ a 
re ventos . Hanc philofophi q^.* 

quoque,inquit Seneca, credula natio lib.f.ca. 
dixerunt non moueri,autore Pinda- 
ro.Thucidides ait antea quidem im- 
motam fuilTe, fed circa Peloponne- 
fiacum bellum tremuifTe. Callifthe- 
nes&alio tempore ait hocaccidif- 
fe.Haec Seneca libro Texto Naturalia 
Quacftionum cap.26.N0s, qui Deum, 
etiam abfque caulis naturalibus pro- 
ximis & coniun&is quicquid volue- 
rit in caelo & in terra perficere pofle 
icimus, quin iEgyptum, & loca alia, 


I 


ta furentibus Auftris: vt loquitur poe- 
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quacunque immota adhuc vifa fiinr^ 
conquaflare poflit,non dubitamus. 
Ceterum cum duo lint genera Ter- 
rxmotuum : ac vnum quidem genus 
lit quali tremor : alterum autem iit 
quali pulliis: animaduertendum cft 
Terraemotum illum, qui eft quali tre 
mordaepius fieri: eum autem , qui eft 
quafi pulliis, perraro exoriri , quum 
furfum &: deorliim terra agitatur. A- 
nimaduertendum eft quoqueventos 
non elTe particulares lic,vt vnam ali- 
quam vrbem,aut partem regionis a- 
licuius permeent: nili quum ventus 
&: flatus, flue «arvo*) inlojito more exi- 
AA.cap. ftit a Deo opt. max. cuiufmodifuit il 
x.v.i. i e quali flatus, qui die Pentecolles 
fa&us eft:T erraemotum autem parti- 
cularem cfle polle lic,vt vna dunta- 
xat particula regionis alicuius concu 
tiatur , cuiufmodi T errarmotus Bali- 
lex Rauracorum bis noftra memoria 
factus elt.Praeterea obferuandum clt, 
vna cum T erraemotu interdum x£fct- 
3tAuo-yi<pv,liue inundationem accidere: 
atque vtriufque, nempe tum T errse- 
v ' motus. 
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morus, tum etiam inundationis ven- 
tos contrarios caufam afferre. Nam 
cum ventus is , qui terram mouet 
concutit, alterum ventum cotrariu, 
quo mare agitatur, repellere non pof 
Iit, neceffe eft magnam vim & quali 
montem quendam aquarum accu- 
mulari , ac fuperante vento illo, quo 
mare pellitur , inundationem fieri. 
Adhuc animaduertedum eft , quum 
ingens T errsemotus fa&us eft, qui ad 
plurcs regiones longe lateque perti- 
nuerit, ventos illos interiores, qui 
caufam Terrxmotus afferunt , non 
femcl quatere, fed primum ad dies 
vlque quadraginta, deinde advnum 
annum, & ad biennium etiam iifde 
in locisTerrasmotum portendere Sc 
denunciare. Quemadmodum enim 
pulfiis pra:tcr naturam in corporibus 
noftris non ftatim, fed fenflm vna cu 
morbo dclinuntcita etiam venti nc- 
ccffarid quatiunt terram, quoad ho- 
rum reliquiae confumtx funt: quam- 
quam in progreftu leuiusid faciunt, 
eo vlque videlicet, dum id quod cau 
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fam motus attulit, minus eft, quam 
vt moucrc poflit. Atque haec quidc 
de caufaT err^motus naturali & pro- 
xima.Sed caufa h$c,vt dixi, Deo fem 
per fubiiciendaeft,vt ei tanquamco 
ditori, didatori , &: moderatori om- 
nium ancilletur : non fecus atq; par- 
ticulares fcientix do&rinaeque om- 
nes Theologiae ancillatur. Sic Theo 
logi: poetae Ian<fti,&: Prophetae Deo 
omnia illa opera admiranda tribuut: 
vtinPfalmo cxnn.Quum egrede- 
retur Ifrael ex Aegypto, &: domus Ia- 
cob a populo barbaro.Iudafa&us eft 
eius fan£tuarium > & Ifrael ipiius im- 
perium: quod quum mare vidiflet, 
refugi t,& Iordanis retrorfum repul- 
fus eft.Montes autem fubfili erunt vt 
arietcs,&: colles vtagniouium. 

Postremo de Fine, ad quem om 
nia,quaecunque in caelo &C terra fiut, 
referenda funt : dicendum eft. Dixi- 
mus principem CAVSAM EFFI 
cientem, itemq» svmmvm fi- 
nem omnium reru efte Deumopt. 
max.Itaque Energiae Dei extimae o- 

mnes. 
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mnes,itemque omnia ligna, quaefiut 
tum in cado,tum in terra referenda 
funt ad Deum , tanquam ad finem 
fiimmum .Op ortet omnia fubiici Fi- 
lio, vt di&um eft fiipra: Poftquam ve 
ro fubie&a fuerint ci omnia, tunc & v.ts. 
ipfe filius fubii cietur ei, qui fubiecit 
ipli omnia, vt Deus fit omnia in om- 
nibus. Quandoquidem igitur chri 
s t v M oportet regnare , V fquequo 
omnes inimicos fiibiecerit pedibus 
fuis,fequitur ligna illa quae tum in cx 
lotum in terra fiunt, piis liberatio- 
nem, impiis vero &: hoftibus Dei exi 
tium portendere. Sic enim nos do- 

i \ j , LUC» C*p< 

cuit Chriltus : Quum vero audientis «.▼.*. 
bella &: feditiones , inquit , ne terre- 10 «* 
mini : oportet enim illa primum fie- 
ri, fed non ftatim erit finis. Infulget 
gens in gentem , & regnum in re- 
gnum: & magni Terracmo tus erunt, 

&: fames ac peftilcntiac,&: terricula- 
menta, 6c ligna in cado magna erunt. 

&c paulo poft eodem capite.Tunc e- t.ij. 
runt ligna in Sole &: Luna &c fyderi- 
bus:& in terra anguftia getium in co- 
/ C iij 
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lilii inopia, rcfonante mari & falo. 
Item:Quum au te h$c fieri incipiet,c- 
rigite &c attollite capita veflra,cty o- 

NIAM APPRQPINQVAT REDE- 
MPTIO v est r a. Ergone, inquies, i 

omnes ilji,qui Ternrmotibus oppri 
miintur&: obruuntur, leteino exitio 
fime deftinati? Abfitanobisiftiufmo * .j 
di temerari u iudicium^Nam &: mer 
moria fratrum nofiroru Hybornen 
lium commendatur de pietare,hu- , 
manitate, & hofpitalitate. Quanqua 
Deus non fine caufaeos voluit Tcrr 
remotu obrui &: opprimi. Proinde 
temerarii ifti iudices,qui iudicando 
de omnibus, quafi Dei nidicis perfo- 
nam iibi imponunt, meminerint eor 
fUm quae refpondit Cliriftus illis, qui 
annuntiabant de Galilads, quoru fan 
guinem Pilatus mifcuerat cum ipfor 
nimfacrificiis.Putatis hos Galilseos* 
inquit Chriftus,p£ae: omnibus Gali* 
j^ispcccatores fuiffe,quonia talia paf * 
ii funt>No ,dico vobis:Im6,nifi refipi 
ficatis, omnes itidem peribitis.Autil- ■ 
los decem & o£bo,fupra quos cecidit / 


turris 
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turris in Siloam,& trucidauit cos, pa 
taris debitores fmfleprae omnib 9 ho 
minibus, qui habitat in Hierufalcm? 
Non, dico vobisrimo nifirefipifcatis, 
omnesitidem peribitis. Qiiamobrc, 
quoniam diffiteri nopofTumus, quin 
innumeris modis Deum ad ira pro- 
uocemus, exemplis indiciorum Dei 
commonefa&i conuertamur ad Do- 
minum, nofque ipfi diiudicemus:ab- 
negata impictate,& mundanis cupi- 
ditatibus temperanter & iufte & pie 
\ luamus in pr^fenti /icculoicxpe&a- 
tes beatam, illam fpem,& illulfrem 
aduentum magni illius Dei,acSer- 
uatoris noftri Icfu Chrifti. Sic enim 
appropinquante redemtionc noftra, 
capita noftra erigere, atque attollere 
licebit. 

* Dixi. 

Gratias tibi pater g 
l estis per iesvm chri- 

STVM FILIVM TVVM, 
DOMINVM NO- 
STRVM. 
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